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हरियाणा सरकार 
विद्युत विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 19 अप्रैल , 2019 
संख्या 21. - विद्युत ( प्रदाय ) अधिनियम, 1948 ( अब निरस्त ), की धारा 79 ( सी ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, हरियाणा के राज्यपाल कार्यालय आदेश की तिथि से तत्कालीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के कार्यालय आदेश 
संख्या 186 (15) / आरईजी - 18 दिनांक 18.01. 1995 के तहत जारी पंजाब राज्य बिजली बोर्ड अभियंता (विद्युतीय ) सेवा भर्ती 
विनियम, 1965 में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करते है: 

संशोधन 
विनियम - 2 के उप - नियम ( ए) की धारा ( जी ) की उप - धारा (6) प्रतिस्थापित है तथा निम्न प्रकार से पढ़ी जाए: 
सामान्य संवर्ग के लिए ( प्रसारण तथा वितरण ) अभियान्त्रिकी अधीनस्थ का अर्थ है कनिष्ठ अभियन्ता - 1 / क्षेत्रीय तथा 
कनिष्ठ अभियन्ता - 1 जिसने विद्युतीय अथवा यान्त्रिकी अथवा इलैक्ट्रानिक्स अभियान्त्रिकी में कम से कम 3 वर्षों का 

डिप्लोमा प्राप्त किया हो । 
2. ये संशोधन 18.01.1995 अर्थात् कार्यालय आदेश जारी होने की वास्तविक तिथि से लागू माने जाएंगे । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 28 मार्च, 2019. 


टी . सी . गुप्ता, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 

विद्युत विभाग । 
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HARYANA GOVERNMENT 


POWER DEPARTMENT 

Notification 

The 19th April, 2019 
No. 21. — In exercise of powers conferred under Section 79 (c ) of the Electricity (Supply ) Act, 1948 ( now 
repealed ), the Governor of Haryana is pleased to notify the following amendment in the ‘PSEB Service of Engineers 
( Electrical) Recruitment Regulation , 1965 issued by erstwhile HSEB vide Office Order No. 186 (15 ) /REG - 18 
dated 18 .01 . 1995 w .e .f. date of office order : 


Amendment 
Sub - Clause (i) of Clause (g) of Sub -Regulation ( A ) of Regulation -2 stands substituted and be read as follows: 
For General Cadre ( Transmission and Distribution ) 
“ Engineering subordinates” mean Junior Engineer -I/Field and Junior Engineer-I, who possess at least 3 years 

Diploma in Electrical or Mechanical or Electronics Engineering. 
2. These amendments deemed to have come into force with effect from 18.01.1995 i.e. actual date of issuance of 
office order . 


Chandigarh : 
The 28th March , 2019 . 


T. C . GUPTA , 
Additional Chief Secretary to GovernmentHaryana , 

Power Department 
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